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WILHELM BAUMEWERD ARCHITEKT FRAUENBURG 
OSTPREUSSEN 


FERNRUF 91 


ZWEIGBÜRO 


WORMDITT 
SPA _ WILHELM BAUMEWERD ARCHITE KT FRAUENBURG F POSTSCHECKKONTO: KÖNIGSBERG NR. 121 83 
Hochwürden 
Herrn Pfarrer Pu lina, 
IHRE NACHRICHT VOM: tale Br 


Sehr zeehrter Herr Pfarrer! 


Beiliegend übersende ich Ihnen ergebenst eine Anweisung für die 
Firma Eggers Elbing, mit der Bitte, dieselbe zu unterschreiben und 
dem Gerieralvikariat zur Auszahlung zu übersenden. 

Gleichzeitig teile igh Ihnen ergebensz mit,daß ich zum einer Be- 
sichtigung des Baues im Laufe der nächsten Woche nach dort komme. 
Herrn Klopotzki, Rehhof werde ich frühzeitig genug benachrichtigen. 


Mit ergebenstem Gruß 


Hs 15° 


